AMENDMENT NO. 1 SEPTEMBER 2012 
TO 
IS 2030 : 1989 BOX SPANNERS — SPECIFICATION 


(Second Revision) 
(Page 1, clause 6.1) — Substitute the following for the existing clause: 


‘6.1 The spanners shall be hardened over the entire length and the minimum hardness measured at any point on 


the spanner with across flat for all sizes shall be 35 HRC.’ 


(Page 5, Table 4, clause 4.1) — Substitute the following for the existing table below the figure: 


Nominal Nominal 
Width omina 
Across Qa a by b, d, d, d, I Size of 

Flats Min Min Min Min Max Max Min Min Tommy 

S1x $2 Bars: 

6x 7 5.0 6.0 8.0 9.0 10.5 11.5 5.3 100.0 | 5.0 

7Tx8 6.0 9.0 10.0 11.5 13.0 63 6.0 

8x9 7.0 10.0 11.0 13.0 14.5 105.0 

8 x 10 6.0 75 10.0 12.0 13.0 16.0 115.0 

: : : : 6.3 : 6.0 

10x 11 15 8.0 12.0 13.0 16.0 17.0 

10 x 13 9.5 15.0 20.5 135.0 

x 
5 : = 8.0 95 13.0 15.0 17.0 20.5 = aeallae 
9.0 14.0 19.0 : . ; 

12x 14 10.0 16.0 21.0 

14x 15 10.0 11.0 16.0 17.0 21.5 22.5 8.5 140.0 | 8.0 

ee ao 12.0 iw 19.0 205 26.0 10.5 150.0 | 10.0 

14x 17 10.0 16.0 21.5 

16 x 17 11.0 12.0 18.0 19.0 24.0 26.0 10.5 150.0 | 10.0 

17x 19 12.0 15.0 19.0 21.0 26.0 285 125 160.0 12.0 

18 x 19 13.0 20.0 21.0 27.5 

eee 16.0 aun 24.0 eee 32.0 12.5 oe 12.0 

20 x 22 15.0 22.0 29.5 

19 x 24 19.0 21.0 26.0 28.5 34.5 14.5 180.0 | 14.0 

21 x 23 15.0 17.0 24.0 25.0 30.5 33.0 180.0 

22 x 24 16.0 19.0 ‘ 26.0 32.0 34.5 14.5 14.0 

24 x 26 19.0 21.0 26.0 28.0 34.5 37.5 190.0 

x 
~ : a a os 26.0 — 34.5 — 14.5 190.0 | 14.0 
: : : - 16.5 200.0 | 16.0 
25 x 28 21.0 27.0 29.0 35.5 39.0 
27 x 30 22.0 31.0 46.0 
21.0 ; 29.0 . 42.0 : 

27 x 32 26.0 9 33.0 49.0 16.5 205.0 | 16.0 

27 x 34 

30 x 32 22.0 31.0 46.0 

x 
= 3 ~ 22.0 31.0 46.0 
a5 a4 27.0 36.0 50.0 18.5 220.0 18.0 
26.0 34.0 49.0 : : 
32 x 36 
36 x 41 27.0 30.0 36.0 39.0 50.0 56.0 240.0 


Amend No. 1 to IS 2030 : 1989 


Nominal m 
Width Nominal 
Kovacs a ay by, by d, d, a, I Size of 

Flats Min Min Min Min Max Max Min Min Tommy 

S1 x $2 Bar* 

41 x 46 30.0 33.0 40.0 44.0 56.0 62.0 260.0 
46 x 50 33.0 35.0 44.0 47.0 62.0 68.0 21.0 280.0 20.0 
50 x 55 35.0 38.0 47.0 51.0 68.0 75.0 300.0 


* Conforming to IS 6002 : 1971 
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